Fiinkeii

Fl, Ga, Gd

86

3928-7
	1-
	-br
	4082-5
	1+br
	4158-2
	1-
	-br
	4288-7
	1+br

4024-9
	6-
	-br
	95-0
	1+br
	67-0
	1-
	-br
	99-2
	2+br

25-6
	3-
	-br
	4109-3
	1+br
	68-0
	1-
	-br
	4424-0
	1+br

39-9
	2-
	-br
	
	
	
	
		
	

XXVI. Ga. Gallium.

Altere Messungen: Lecoq de Boisbaudran, C. R., 114 (1892).
Material: Galliumnitrat, dargestellt aus Metall von Lecoq de Boisbaudran,

auf GaskoHe.

Verunreinigungen: Keine.
Linienzah.1: 14.

2481-1
	1 +
	2944-31
	1-
	
	3710-46
	1
	4079-2
	1+br

2780-28
	l + Ga?
	3703-00
	1-
	
	403319
	10 r
	85-45
	1 +

2874-32
	2 +
	06-5
	1-
	
	51-18
	1
	4172-25
	20 r

2943-81
	2 +
	07-40
	1-
	
	
	
	
	

XXVII Ga. Gadolinium.

lite re Messungen:    E.   Demargay,   C.  R.   131   (1900).    W.   Crookes,

Chem. News, 91 (1905).

Material: Gadoliniumnitrat von L. Haitinger in Wien, auf Gaskohle.
"Verunreinigungen: Eu,  Sa, Tb, Y.
Linienzahl: 1411.

2176-94
	1
	
	2292-65
	1 +
	2342-2
	1 +
	2394-30
	1 +

77-83
	1
	
	92-95
	1 +
	42-87
	
	97-50
	1

91-14
	1 +
		93-66
	
	46-65
	1
	9760
	1

91-97
	
	
	2300-50
	1 +
	61-0
	1 +
	2402-53
	1 +

2224-09
	3
	
	03-08
	
	62-05
	3
	03-5
	1 ~f-

-28-5
	1 -
	
	03-80
	1
	62-50
	1 +
	04-05
	1

35-12
	1
	
	04-00
	1
	63-40
	4
	08-53
	1

36-90
	1
	
	07-19
	2
	67-36
	1
	09-46
	1

39-95
	1 +
		13-78
	1 +
	73-49
	1
	17-70
	1 +

43-87
	1
	
	21-22
	1
	74-40
	1
	23-30
	1 +

47-02
	1
	
	23-3
	1 +
	80-36
	1
	28-45
	1

50-30
	1
	
	23-93
	3
	81-52
	1
	34-81
	1

57-18
	1
	
	27-23
	1 +
	87-94
	1
	35-0
	1+br

61-20
	1
	
	29-48
	3
	89-53
	1 +
	37-75
	1 +

77-8
	1-
	
	35-15
	1 +
	91-65
	
	38-86
	1 +

80-00
	1-
	
	36-10
	1 +
	92-37
	1 +
	45-64 .
	1

86-82
	1-
	
	39-10
	3
	93-34
	1 +
	46-54
	1

87-34
	1-
	
	39-98
	1
	94-03
	1 +
	46-88
	1

 +
